PESAN DART AEROSPACE LTD 
EY Bu VICTORIA INTERNATIONAL AIRPORT, CANADA 
DART SA CHECKED APP] D DRAWING NO. REV. C 
g £ a D2682 SHEET 1 OF 1 
DATE TITLE SCALE 
FRONT SUPPORT PLATE 1a 
97.06.04 | NEW ISSUE 
ELEASE B 97.09.18 | 33.7 CUT WAS RO.500 
Gont A c 98.01.14 | MATERIAL CHANGED TO 6061-T6 
—— 1.125 —=| — R0.125 (TYP) Ba 2.400 >J 
l y l — l- 0.500 
Sio I "a 0.438 | | | 
EE: 1.165 9.983 : 
i 
|| | 8259 +0.005 ecoa 
0.315184 l 
ü [1 g0.257 — e ! 
33.7 ~œ L 
| 
a 24.9 I 
— 0.100 (REF) 
K F — 
20.191 (2) R0.125 (TYP) sp — =l 
— — 0.125 
— 0.875 H- | — 1.000 —= 0.900 — 
a” 1 ~ L- 20.098 (TYP) 
g“ 0.125 (REF) — 
ANNS $ € i e OL | 
—— = pi M~ 20.250 (2) 
g as" MR 88: 
MS21059-L3 f t W aoit | 
MS20426AD3-Z (2) I =P — — 0.100 
2 PLACES F C'SINK ZO.is0 xito" 
INSTALL AFTER | 0.344 (TYP)  oTHek sibe CTYP) RTA 
O ALODINE i 
l 
I D2682—1 SUPPORT PLATE 
1 
L 


D2682—041 


SUPPORT PLATE ASSEMBLY 


MATERIAL: 606 


FINISH: ACID ET 


-T6 (QQ-A-250/11) 
CH, ALODINE PER QŠI 005 4.1 


Copyright 1997 by DART AEROSPACE LTD 


